VikipeediA 

Hindustani keel 


Hindustani keel on peamiselt India põhjaosas ja Pakistanis 
räägitav indoeuroopa keelkonna indoiraani harusse kuuluv 
india keel. Hindustani keelt räägib emakeelena üle 240 
miljoni inimese. Teise keelena räägib hindustani keelt 
umbes 165 miljonit inimest. Hindustani keelel on kaks 
kirjakeelt: hindi keel on India ametlik keel, urdu keel on 
Pakistani ametlik keel. 
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